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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Drawing Actual : 
DS IE Tolerance Disensiom Accept | Reject HEHA Comments 
Ø0.695 +/-0.010 
0.625 +0.004/-0.000 
| 12 -+0.000/-0.03 
118° 0.5° 
| R003 +/-0.030 
ll 
0.11 Ref +/-0.030 
90° 0.5° i 
20.189 | +0.005/-0.001 | | | | 
1.31 +/-0.030 A 
1.65 +/-0.030 
0.870 +0.000/-0.010 |] 
0.659 +0.000/-0.015 | | | | | | 
3/4-16UNF-2A N/A ER ll 
0.075 x45* | +/-0.010 x 0.5? | 


L. 


L 
0.370 +0.000/-0.010 | 
20.216 +0.005/-0.001 
R0.25 */-0.030 
LL——— 
R0.50 */-0.030 


Sess 
Measured by: | Audited by: Preliminary Approval: | 
Date: B Date: Date: | 
Rev | Date -Change Revised by | Approved | 
A |09.05.11 | New Issue KJ | 
B |09.11.04 | Dwg Rev updated KJ | 
| C |13.02.27 | 20.216 was 20.189 KJ A E 
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